INFORME GENERAL SATI-Q PEDIÁTRICO 2007 


El informe general SATI-Q pediátrico fue confeccionado a partir de los datos aportados 
por las siguientes instituciones: 


UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS PROVINCIA 


Hospital de Niños "Doctor Ricardo Gutiérrez" CABA 
Hospital de Niños "Sor María Ludovica" La Plata, Buenos Aires 
Hospital del Niño Jesús Tucumán 


Hospital Italiano de Buenos Aires CABA 

Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas" El Palomar, Buenos Aires 
Hospital Provincial Neuquén "Doctor Eduardo Castro Rendón" Neuquén 

Hospital Universitario Austral Pilar, Buenos Aires 





